790 


前パネル 






エアフイルター 


室内熱交換器 
790 


吸込グリル 



機種名 

プラグ形状 

電源 コード 
機外長 ( m ) 

使用電源 

2212, 2512,2812 D 

© 

1.3 

単相 100 V 

3612,4012 D 

© 

1.3 

単相 100 V 


[j ~~ }nrm 



1 ' 


y 

LO 

CO 


電源コード 


0 oA 


54.5 



1 

1 、 

_ CO 

A 

V _ 

\ □ ii 口 I 

00 A 〇〇、 
， V 


銘板 


Ji 


54.5 


吹出口開口部 
までの寸法 


ワイヤレスリモコン 


リモコンホルダ _ 


ワイヤレスリモコン型名 


WH-UB03NJ 


fcD 
■ —> 


CO 

CO 


0 • B 

1C 

に 

c 

CO 

V 



,16 

_5 

& 


. 5 


(単位： 


前面パネル色仕様 

(W) 

:ム _ ンホワイト 

(C) 

:マースべー ジュ 


適用機種 

RAS -2212 D ( W ) 

RAS -2212 D ( C ) 

RAS -2512 D ( W ) 


RAS -2812 D ( W ) 

Ikl 土删 iTW 

RAS -3612 D ( W ) 

RAS -3612 D ( C ) 


RAS -4012 D ( C ) 


図面番号 


S C 1 A 11161 


東芝ルームエアコン 

尺 

/ 

図 

靈 

外形図 

度 

/ 

法 


雍芝ホアプライアンス_式会社 


TOSHIBA HOME APPLIANCES CORPORATION 

FUJI 
































































